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保証書別添付 

お買い上げいたださ、まことにありびとラございます。 

お使いになる前に必すこの取扱説明書をお読みに 
なり、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、使用になるちびいつでも 
取り出せる場所に、保証書と共に大切に保管しで 
ください。 
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A 警告 
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ご使用前 安をのために必ずお守り< ださい 


この取扱説明書にある項目は、盾巧の程度によって次の3趙階に区分しでいまず。 


A 危険 

この表/示を無視しで、誤った取扱いをすると、人び死亡、重傷を負ラち巧、 
または义おの后おび差し迫って生じることび想定されるの容を巧しています。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死亡、重傷を負ラ 
巧能巧、または义巧の巧能 tt び想定される内容を巧しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性や 
物的損害の発生び想定される内容を巧しています。 


本文かの7—クは、次の意味を表しまず。 


r 

1 

この7-クは、してはいけない r 禁止 J を表しています。 

〇を轉 

このマークは、必ず実行していただく r 指示 J を表しでいます。 

A 


A 危険 (danger) 


ガソリン使用禁止 

ガソリンなど揮発性の高い;巧は絶巧に使巧しないでください。 
义がの原因にな0ます。 


感 


么警告 (WARNING) 


スプレーを 厳禁 

スプレーちや力它ツトこんろ 
巧ボンベなどを温風のあたる 
ところに放置しないで<だ 
さい。 

熱で宙の圧力び上びり、億発 
し、ち検です。 



可燃性ガス使用厳禁 

フアンヒーターを使巧してい 
る部屋で、巧燃性ガスび発生 
するちの(ベンジン、シンナ ー )、 
スプレーを使巧しないで<だ 
さい。 

义災やが障の原因になります。 



け 



寝るとを消义 

寝るときやが化するときは、 
必ず消义してください。 
予想しない事巧び発生する 
おそれびあります。 





ご使用前まをのために必ずお守りください 


ご使用前 


/^警告( WARNING ) 

温風が出□をふさびない 

巧類、紙などで温風吹化□や燃焼•湿 
風空気取入□をふさびないでください。 
また、ス トーブガー ドをご使巧のときは、 
囲いに干し物を掛けたりしないでくだ 

選りのま原す因心 

換巧必要 

換気せずに使巧を続けないでください。 处 2 が 
酸素び不足すると不完を ^ 

燃焼し、一酸化炭素など /く 

び発生しでになるお6氏! が 藤 

それびあります。窓の凍を’,' M 
結、化下室など換気び十 5 心、、/ 

分に巧そない場所では、 X ! ^ 

使巧しないで < ださい。 も 

〜2 回'''''^ 
換気 y 

1 

f 

i 


么注意に AUTION) 


設置 


可燃物との距離を離す 

図に巧すフアンヒーターの周囲には 
巧燃物を置かないで < ださい。 

义災の原因にな0ます。 



15 cm な上 

im な上 

(か平でなまな巧面に設置） 


力ーテン、可燃物巧 

力ーテンや燃えやすいをの /V \ jL 
のそばなどでは、が% 
でください。 、イ 

义災び発生するおそれびお 
ります。 





人があたたまる目的なか使用禁止 

巧類の乾燥や、動-植物の 
旨巧-栽培、人のいない場所， 

では使巧しないで < ださい。 

予想しない事巧び発生する 
おそれびあります。 



巧の場所では使用しない 

义災や予想しない事巧の原因にな0ます。 


0 


>振動の激しい場所 
>化平でない場所、不安定 
な場所 

>不安定な巧をのせた細な 
どの下 

>風のあたる場所、部屋の 
出入口、匡巧 
人のいない場所 

獨き、廚胃きなど） 
>可燃性ガスの発生する場所 
またはたまる場所 


义災の原因にな0ます。 


>おの凍結などのため、巧 
気び十分に巧えない場所 
>11巧や巧し入れなど、 
フアン ヒー ターび囲われ 
る場所 

>ほこ0 • 湿気-金属粉の 
ぎい場所 

>標高1,000 m な上の高地 


>直射曰光のあたる場所 
>理 • 美容院、ク U — 二 
ング店、はんだ巧け作 
業巧、メツキ•塗装工場 
などスプレーや化学薬品 
を使ラ場所 


不完を燃焼の原因にな0 
ます。 


巧障や予想しない事巧び 
発生する原因になります。 


ご使用前ま全のために必ずお守りください 


2 








































































ご使用前 安をのために必ずお守り< ださい 


A 注意に AUTION) 


2使用時 


巧動ずるとまのを意 

フアンヒーターを移動するとぎは、 
义を’消して力ート IJ ツジタンク 
を取り化し、傾けないよラに静 
かに運んでください。 

ななびこぼれると义災の 
原因になります。 




異常時使用禁止 

臭い、すすの発生、がの 
色など異常を感じたとぎ 
は使巧しないで<だ 
さい。 

異常燃焼のおそれび 
あります。 



運搬ずるとをのを意 

ファンヒーターを運搬するとさは、力ート 
リッジ タンク. 巧受皿巧のななを 
巧いて < ださい。 

運搬の違かでな巧びこぼれて周囲 
を巧すおそれびあ0ます。 


〇 


フアンフイルターはがず使用 

フアンフイルターを取り 
巧した状態では使巧しな 
いで < ださい。 

巧部にほこりびたまり、異 
常燃焼の原因になります。 



0 


シリコ-ン13合商品を 
使用しない 

フアン ヒー ターを 
使巧しでいる部屋 
や隣接する部屋で 
は、シ IJ コーン配さ商品を 
使巧しないで < ださい。 

異常燃焼のおそれや着义ミス、 
透か消义、換気サイン点滅 
の原因にな0ます。 

<シ11コーン配さ商品例> 
•へアクア商品（ムースなど） 
•つや化し剤（家具巧-巧巧） 
•力ーワックス•肪化スプレー 
.化解うきん.巧類の柔軟剤 
•ガラスクリーナー•制汗剤 


電源コードを傷めない 

電源コードに無理な力を如 
えたり、重い物をのせない 
で<ださい。また、高温部 
にあブけたり、まねたまま 
使巧しないで < ださい。 

電源プラグを巧くときは、 
コードを持って弓 I きなかな 
いで < ださい。 

义災や感電の原因にな0ます。 



電源プラグは巧実に 
差し込む 

電源プラグはコン它ントに 
根巧まで巧実に差し込み、 
傷んだプラグやゆるんだコ 
ン它ントは使巧しないでく 

ドか、 

义災の原因にな0ます。 
めれた寺での巧き差しはし 
ないで < ださい。 

感電の原因にな0ます。 


〇 



高ミ豆部接触禁止 

燃焼かや消义直後は湿風吹 
化□に寺など曲れないでく 
ださい。 

やけどのおそれびあります。 



温風に直接あた6ない 

湿風に直接長時間あたらな 
いで<ださい。特にお寺樣 
や、病気の方などびご使巧 
のとぎはを意してください。 
ほ溫やけどや脱水症がにな 
るおそれびあります。 



本体巧に指や異物を 
入れない 

温風吹出□や燃焼-温風空 
気取入□に指や巧燃物-針金 
などの異物を入れないで<だ 
さい。 

けびややけどを負ったり、 
义巧-感電の原因にな0ます。 



ご使用前まをのために必ずお守りください 
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ご使用前 


么注意 (CAUTION) 


3 給油時 


油漏れ確認 

□をは礎!に閉めてください。 ■■ 
□をを下にして巧漏れびな 
いことをお力、めてください。 ^ 

□をを斜めに閉めた0する 11 

と簡単に□をびがれて、义 1 

災のおそれびおります。 cH 打 

給油時消义 

給;巧は必ずミ肖 jAi しでから 
巧なつてください。 

〇政输 

居室巧給油禁止 

給油は必ず义の気のないところで巧なつで 
ください。 

义炎のおそれびあ0ます 。 A 

変質な油使用禁止 

変質な巧（持ち越したな巧など）、不純な巧 
(な巧ながの巧•水-ごみび混入 
したな巧など)を使巧しないでく /、^ 
ださぃ。 1 \| 

異常燃焼のおそれびあります。 


4点検-ま入れ-保管-廃棄 


ほこ0の除去 

フアンフイ J レターは過に1回 
な上必ず掃除してください。 
ごみ、ほこりなどび付着す 
ると異常燃烧のおそれびあ 
ります。 



分解修埋•改造の禁止 

巧障-破損したら、使巧し 
ないで < ださい。 

また、お客様自身による修 
巧やな造、巧おはしないで 
ください。 

不完をな修理や改造はち巧 

です。 ， お條巧告' 



雷源プラグのお手入れ 
をずる 

ときどきは電源プラグを巧き、 
ほこ0やを属物を除去しで 
ください。 

ほこりびたまると湿気など 
で絶縁不良にな0、义災の 
原因になります。 



長期問使用しないとま 
は電源プラグを巧く 

長期間使巧しないとぎは、 
電源プラグを巧し、てくださし、。 
义災や予想しない事巧の原 
因になります。 


處 


保管時にしていただくこと 

長期間使巧しないとぎや、 
保管するとぎは、必ず力一 
トリ ツジタンク. 巧受皿巧の 
ななを巧ぎ、おけた0横倒 
しのが態で保管しないで< 

ドさ'、 

义災のおそれびあ0ます。 


〇 



廃棄ずるとを 

ファンヒーターを巧案処分 
するとぎは、必ず力ートリッ 
ジタンク-巧受皿巧のな巧 
を巿版の給油ポンプなどで 
巧いてください。區互を 
な油び入ったまま巧棄すると、 
U サイクルの隐、思わめ事が 
になるおそれびあります。 


〇 


ご巧用前まをのために必ずお守りください 


4 













































































ご使用前 各部のなまス 


00 


か観 



([目! J 面) 


表示部巧か8ペ-:/〉 


カートリッジタンク 


操た部口召^巧^ 


(D 


温風吹出 □ 






ご使用前各部のなまえ 


ご使用前 


背面） 


室温 t ンサー L 1 7ベ-ジ〉を6ぺ-み 


巧 V 電源コードな石み 


j 電源プラグ[ I 而み 



フアンフイルター居3ペ-ジ〉 


燃焼-温風空気取入 □ 


水平に倒しでお使いください。 
カーテンなどで燃焼-温風空気取 
入□びふさびれるのを防ぎます。 


(§) 運転中高温になる部分(ごま意< ださい) 
® 点検-ま入れび必要な部分 


ご使用前各部のなまえ 





























































































ご使用前 各部のなまス 


00 


操作部 



タイマーランプ®壓互>- 
タイマーボタンに2ベ-ジ〉- 


表示切換ボタン函^国^ 
消臭ランプ®歴豆> 


消臭モニター 


勢妙鄕給思」 

た 

チャイルド□ック ( 3 秒巧し) 


設を温度卽温度 温度/脈！]調節 


じィルタ-]換気 1 


ひかえめボタン 
ひかえめランプ （ g ) 面^ 
チャイルドロックボタン rf ^ 


給油モニター困互> 
予告ランプ® 
給油ランプ（ホ） 




00 


表示部 



待機中表示 PfT 石> 


現在時刻表示画召） 


時計ちせ表巧 120ベ-ジ〉 
タイマー含せ表示 一 


設定温度室肉温度 


待機中 


現を時刻 
時計合だ 
H ■タイト含せ 


盤!!她 


居ヤイ t ドロック 


[21 ベ-ジ >[22ぺ-み 


チャイルドロックサイン 


フィルタ—換気 


設定-室内温度表示 

ris ^ piT ^ 


時計表示隆〇ぺみ 


エラー表示127ベ-ジ〉 


換気サイン固互> 


フイルターサイン固互> 


※表示部は、運転停止中でも表示切換、時刻調節(現巧時刻-タイ7—運転開始時刻合わせ)、 
チャイルド□ックのボタン操たにより、バックライトび約10秒間点のします。 


ご使用前さ部のなまえ 


ご使用前 


※表示部は説明のため、すべで表示した状態です。 
使巧上、すべで表示することはありません。 


-運乾入/切スイッチ 115ベ-ジ>116ベみ122ベ-み 

-運輯ランプ@1 II 5ベ-ジ>116ベ-'：/〉122ベ-み 


受 i) 



パ^ 

運輯延長ランプ II 9ベ-ジ〉 

運輯延長ボタン的^ 


温度/時刻調節ボタン巧^画召>固^ 


メ □デイーと電さ音の切り換えかた 

「給'庙の台図 j と「燃焼残り時間のお知らせ J は、 
メ□デイーでお知らせします。 

(メ □デイーはそれぞれ異なります） 

運転中に ；-メ 

♦砂 

LVi 電寺音 

I CE ^ むポリピ 1谭 り 

約己抄間巧す^皆-りす呼り？巧 。 J 

工場出荷時や電源プラヴをコンじントから巧 
いたり、停電したとぎは、メ□デイーになり 
ます。 



一表/示部の説巧- 

表示枕換ボタンを1回巧すごとに、 J 〜4の順で表示び'のり換わります。 


現在時刻表示画召） 

設定温度室の温度 


麵孤孤 


※現を時刻を合わせでいない 
ときは I -- -- 1になります。 


4 


む 


温度表示 HI 互> (運転中のみ) 

設定温度室の温度 



2 


時計させ表示 120 ベ-み 

設定溫度室の温度 



3 


タイマーさせ表示 121 ぺ-ジ> 122 ペ-:;> 

設定温度室の温度 
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ご使用前各部のなまえ 

























































































































































使用ずる場所 


00 効果的に使用するために 


外気に接する窓の下や壁側に設置する 



温風の循環を巧ばない 



〇熱に弱い材質の床面(カーペット、木質床、置など) 
で長時間使巧すると、変色-ひび割れ•そり返り 
などび発をすることびあります。 

また、ほこりやたばこの煙などで変色することち 
あ0ます。保護のため、マットなどを數いで使巧 
しでください。 

〇移動するときは引きずらないでください。カーぺ 
ット、床面、置に傷をつけるおそれびあります。 



前 

用 

使 

ご 


ご使用前 使用する場所 
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使用前の準備 


ご使用前 


00 


フアンヒーターの取り出し 



包装箱から包装材などを取り除き、フアンヒーターを取り出す 


>保証書 







〇工場で燃焼検査を行なっているため、ミち受皿巧にな';由が'少量残り、なミち臭を感じることが' 
ありますび、異常ではありません。 


お巧0< ださい 


〇包装箱と包装巧はな管時に必要とな0ますので、大枕にな管しで<ださい。 


ご使用前使用前の準備 
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00 


運輯開お前の準備と確認 



水平な場所に設置する 

〇フアンヒーターび'傾いた状態では使巧しないでください。 
予想しない事がび発をするおそれびあります。 


0 


Z 電源プラヴをコンじント(100 V )に差し込む 




お巧0< ださい 


〇家庭巧電源な巧では使巧しないで<ださい。 

異常燃焼や予想しない事巧の原因にな0ます。 

0 20 0 V 電源には絶巧に差し这まないでくださし、。 

义災、感電、巧障の原因にな0ます。 

〇タコ足配線はしないでください。 

义がの原因にな0ます。 


0 



00 



燃料は必ずな巧 （J I S 1 号な巧)を使用しでください 

ガソリン、変質な'庙、不純なミ由は、絶対に使巧しないでください。 

異常燃焼やが障の原因になります。 

(な'庙を購入されるときは、 SQ マークを表示しでいる販売店で購入されることをおすすめします) 


ななとガソリンの見分けかた 


指先に燃料をつけで、乂の気のないところで 
息を吹きかけでください。 



ご使用前 使用前の準備 


ご使用前使用前の準備 
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ご使用前 


■正しいななの保管方法 

〇乂気、雨水、ごみ、高温、直射曰がを避けた場所にな管 
しでください。 

〇容器のふたをしっかり閉めでください。 

〇容器は必ずな'庙専巧のちのを使巧しでください。 

(乳白色の容器で保管したな'庙は変質しやす< な0ます） 
〇ホームタンクやドラム生を使巧しでいるときは、年に数 
回、水巧ぎを行なって<ださい。 

〇な'庙は型シーズンに持ち越さないでください。 



良い例 


悪い例 


変質な巧-不純な巧とは 


■変質な巧 

〇巧シーズンより持ち越したちの 
〇高温の場所で長期間保管したちの 
〇曰光のあたる場所で長期間保管したちの 
〇乳白色のポリ容器で保管しでいたちの 
〇容器のふたび開けであったちの 


■不純な巧 

〇のミ由]^がの'庙(ガソリン、シンナー、天ぷら 
ミ由、機械油、重ミ由、程'庙、な'庙'添加剤など） 
びほんの少しでち混入したちの 
〇かやごみ、ドラム生のさびなどび混入した 
ちの 

〇の'庙水巧剤や助燃剤を添リ日したちの 


変質な巧の見分けかた 


水より少しでち色び 
ついでいたり、すつ 
ぱい臭いのするちの 
は変質なミ由です。 


白い紙 



なミ由ながの 
ミ由•化-ごみを 
、入れないで！ 






変質な';由、不純なミ由び原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でち保証の巧象がと 
なります。 


ご使用前使用前の準備 


- 12 - 








































































使用前の準備 


00 


給油のしかた 



給巧は必ず消义しでから义の気のないところで巧なつでください 


カートリッジタンクを取り出す 



1 カートリツジタンクを持ち運ぶとぎは 
上下2つある取つまを利巧すると、持 
ちやすくなります。 


2 




3 


□金を外す 

〇□をの両方のボタンを同時に巧しで、 
上に持ち上げでがしでください。 

両方のボタンを 
同時に巧す 

ボタン 


〇がした□をにごみ、糸くず、ほこりなど 
付着しないよラに注意しでください。 
また、ぶつけたり落としたりしないよラ 
取り扱いに注意しでください。 

給ミをする 

〇 '庙量計の上端を超之ないよラ給'庙し、 
な';由をあふれさせたり、こぼしたりし 
ないよラにを意しでください。 

〇こぼれたなミ由は完をにふき取ってくだ 
さい。 



油量計 
-上端を超之 
ないよラに 
給油する。 


4 


□金を確実に閱める 
〇 □をが側を上から「カチッ_!と音びす 
るまで巧しでください。また、□を 
のボタンを巧したまま閱めないでく 
ださい。確実に閉まらず、□をが'が 
れ乂災のおそれびあります。 



\音びするまで巧す 


ボタンは巧さない 



□をを閉めたあと、 
輕く引き上げで外れ 
ないことを確かめで 
ください。 


〇必ず乂の気のないところで□をを下 
にしでミ由漏れび'ないことを確認しで 



5 


カートリッジタンクをじットする 
〇カートリッジタンクをじットしたあと、 
ファンヒーターをゆすったりすると、 
□金のが側びのミをでめれることびあ 
ります。 



お巧〇< ださい 


〇力ートリツジタンクと巧フイ J レターは、機種により異なります。専巧のちのをご使巧<ださい。 
〇給油時、□をび巧れにくかったり、ボタンに異常を感じたときは使巧を中止し、お買い 
上げの販売店にご相談<ださい。医1互を 

〇□をを閉めたあと、必ず□をを弓 I ぎ上げ巧れないことをお詔してください。お実に閉め 
ないと□をび巧れて、周囲を巧したり、义災のおそれびあります。 


前 

用 

使 

ご 


ご使用前使用前の準備 
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ご使用前 


00 


給油の合図 



給油2段階サイン 


〇給なのさ図を2回に分けでメ□デイーとランプの点滅でお知らせしますので、寺び離せな 
いとぎをを裕をちって給巧び行えます。 

(メ□デイーお知らせを電子音に切り換えるには 




<8ベ-ジ]) 


1回目のお知らせ 

〇力ートリッジタンクの灯'庙びなくなると、予告ランプ 
びゆっくりと点滅し、メ□デイーび鳴ります。 


2回目のお知らせ 

〇ミ由受皿のな'庙び残り少なくなると、給油ランプび速く 
点滅し、メ□ディーび鳴って乂力びルさくなります。 

-2回目は速いメ□ディーでお知らせします。 

-設定温度び" W ("のときは、大火力で燃焼します。 


自動消义 

〇そのまま使巧を続けると、'庙受皿のな';をび'なくなり、 
日 3" を表示しで自動消火します。使巧状況などによ 
り2回目のお知らせと同時に消乂することびあります。 

〇給'油を巧い、運拓入/枕スイッチをがすと、運転を開始 
します。 




設定温度室肉溫度 



給ミ由モニター户 

dD 
dD 

※燃焼時間は乂力によって異なります。 




〇給'庙2段階サイン中に電源プラグをコンじントから巧いたり停電したときは、な回運転時 
は2回目のお知らせからとなります。また、燃焼時間は前回の使巧が巧により異なります。 


ご使用前使用前の準備 
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運面を開始ずるとを 



獲)©憑) 

わイル阳リク（；3巧巧し） 


消臭ランプ, 


ミ肖まモニター 


設を温度卽離 S ま/酬調節 


續睽 0) 




運転ランプ 


運転入/のスイッチ 


運拓入/切スイッチを巧し、運転を開始します 
運転停止中に 



設定温度室のお度 


を巧す 



運起ランプび点なします。 

I 設定温度と室内湿度を表示します。 
-室内温度は、 f でから表示し、日で 
下のときは to を表示します。 


み 

約40秒後に着乂します。 


着乂動た時数砂間、消臭ランプ(；緑)び点滅し、設定温度と 
室内温度により自動的に燃焼量を変之運転します。 


r 放熱窓からおのが態をお認する） 

-〇正常燃焼 - 


〇青い炎で燃焼する。 
〇バーナの網びホく 
なつでいでち異常 
ではありません。 


X異常燃焼 

U 


青い炎の中に常に 
黄色い炎び現れる。 


処置を巧なつでください。画或 




〇ネ刀めでお使いになるときは、防鐘'庙や耐熱蜜料が'焼け、オレンジ色の炎や煙、臭いが'出る 
ことが'あります。1時間ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使巧ください。 


ま 

方 

用 

使 


運括を開始するとま 


使用方ま 
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運面を停止ずるとを 


使用方法 


運拓入/切スイッチを巧し、運転を停止します 
運転中に 



消臭モニター 


を巧す 


消臭）- 

み 


運拓ランプび消なします。 

約8秒間、'消臭ランプ®び点滅し 
ます。 


約8ネ少後に消乂します。 

必ず乂が'消えたことを確認しでください。 


お守0< ださい 


善 


'消义は必ず運転入/枕スイッチで行なってください。 

また、運拓停止を3巧間は、本化巧を活やすためファンび回っていますので、電源プラグ 
をコンたントから巧かないでください。電源プラグを巧いて消义したり、消义をすぐに 
電源プラグを巧くと、巧障の原因になります。 


一消臭機能- 

着乂するときや消乂するときに発をする臭いの原因となる未燃ガスの 
発ちを抑える機能です。消臭機能び動たしでいるとき、消臭ランプ ( g ) 
び点滅しでお知らせします。 


消臭モニター 


-0 肖 臭）- 


[着义するとぎ） 

〇運拓入/切スイッチを巧すと、着义動た時数秒間、未燃ガスを燃焼させでいます。 


[ミ肖义するとき） 

〇運拓入/枕スイッチをがすと、約8秒間、未燃ガスを燃焼させでから消乂します。 

〇運乾入/枕スイッチを巧しでから、約8秒後に「カタン J といラ電磁巧び閉じる音びします 
び、異常ではありません。また、異常停止や短時間での運転では消臭機能は動たしません。 


運乾を停止するとさ 使用方法 
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設定湿度を上げるとを-下げるとを 



ひかえめランプ 
ひか之めボタン 

チャイルド□ツクボタン 


温度/時刻調節ボタン 


温度/時刻調節ボタンを巧し、設定温度を調節します 

〇室の湿度を巨ちに設定湿度を調節しで<ださい。 

〇設定温度は:？〜耻での範囲と、 Lo (常にル乂力)、 W , (常に大乂力)に調節できます。 

〇現在時刻表示にしでいるときは、表示切換ボタンを巧し温度表示にしでから調節しでください。 


r 設定溫度を上げるとさ） 

運転中に 

で巧巧すな][>因っ 



f 設定溫度を下げるとさ） 

運転中に 

で司式 


を巧す 

1回巧すごとに1でずつ上びります。 

ひかえめ運括- 



を巧す 

1回押すごとに1でずつ下びります。 


ファンヒーターが'お部屋の暖まり具合を自動的に判断し、身体に感じる温度を変えることなく、 
暖かさをなつよラ燃焼量を抑え運転します。また、狭い部屋や断熱のよい部屋で使用したり、 
が□-客巧などが気温び比較的高いとぎに室内温度び上び0週ぎると、燃焼を自動で入-切します。 


( ひかえめ運弦にずるとさ 


運起中に 



を巧す 


ひかえめランプ 

び点なします。 


+ 3で 
になると 


段定温度室の温度 


1待おか表示び点な 
し自動消乂します。 

_段を温度室巧温度 


) r ひか无め運輯を瞄除するとぎ 
ひかえめ運転中に 

ひ^^ 

をる を巧す 


- 1で 
になると 


が？ 


I 待機か表示び消な 
し自動着乂します。 


ひかえめランプ 

び消なします。 


〇室内温度の表示は、室内平巧温度の巨まです。設置ち'まなどによ0必ずしち寒暖計の温度 
とは一致しないことが'あります。 

〇電源プラヴをコンじントから巧いたり、停電したときは、設定温度び解除されます。再度、 
調節しで < ださい。 


I ?化 


獲)©憑) 

わイルド日ック （^3 巧巧し） 


ミ肖きモニター 
^^ 


設を温度卽離 S ま/時刻謂節 


續龄 0) 


ま 

方 

用 

使 


設定温度を上げるとき•下げるとき 


使用方ま 


室内温度び設定温度より 
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チャイルド□ックを使用ずるとを 


使用方法 


〇〇 チヤイルド□ツクをセツトする 



小さなお子さまのいたずらや、運転誤操巧を防止したいとさにお使いください。 

チャイルド□ックボタンを押し、じットします 

運転中、運転停止中のどちらでちじットできます。 


チャイルド□ック 


設定溫度室の温度 



r 〇 

が？ 1 

-t \ 

\をピツと鳴るまで 

1ゎィル F □'パ1 

み 

約 3 秒間巧す 



チャイルド□ツクサイン 

を表示します。 


广運乾口のとき j 
-運活を停止でぎる 



を巧す 


再度、運転を開始するときは、チヤイ 
ルド□ツクをお除しでください。 



厂運乾停止中のとさ） 

チャイルド□ックの解除凶がは、操巧び'できなくなります。 




〇電源プラグをコン t ントから巧いたり、停電したときは、チャイルド□ックび解除され 
ます。再度、 t ットしでください。 


〇〇 チヤイルド□ツクを解除ずる 



チャイルド□ックボタンを巧し、解除します 

運転中、運転停止中のどちらでち解除でさます。 

設定温度室の温度 



[ 


をピツと鳴るまで 
約3秒間巧す 



チャイルド□ツクサイン 

び消えます。 


チャイルド □ツク を使用するとき 使用方法 
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獲)运)憑) 

チ W ルド□リク¢3巧巧し） 


表示の換ボタン 


ミ目きモニター 

^^ 


設定混度きの jgg 温 g / 齡顯節 


柳日 


續龄 0) 


m 


I 




運転延長ランプ 


運転延長ボタン 
\温度/時刻調節ボタン 


消し忘れによるち一の事故を防ぐため、運転開始後、約3時間で自動消乂します 


r 燃焼残り時間をお知らせするとき） 

約3時間で自動消乂する前に、運乾延長ランプとメ□ディ^でお知らせします 

お 


(メ□デイーお知らせを電子音にのり換えるには 




<8ベ-:;]) 


S 動消义10分前 




運転延長ランプ点滅 

メ□ディーび鳴る 





S 動消义5分前 




運転延長ランプ点滅 

メ□デイーび鳴る 







(ills) 


運転延長ランプ点な 
メ □ディーび鳴り、自動消火 




使用方法 運おを延長-継続ずるとを 


化 

用 

方 

ま 


f 自動消义せずに運乾を継続するとき） 

運転中に 



I 運起延長ボタンは、燃焼残り時間のおがらせを行なった 
ときに限らず、運拓延長ボタンを巧したときから、さら 
に約3時間運転を継続します。 


〇継続して長時間運転するとぎは、お部屋の換気に十分を意して<ださい。 

〇寝るとぎやが出するとぎは、消し忘れ'消义装置には巧らず、必ず運転入/枕スイッチで 
消义しで < ドさし、 

予想しない事巧び発生するおそれびあ0ます。 


運括を延長•継続するとま 
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現な時刻を合わせるとを 


使用方法 


タイマー運転を使用するときは、現在時刻を合わせでください 

現在時刻含わせは、運転中、運転停止中のどちらでち巧えます。 

〔現在時刻を午後8時30分にさわせるとき) 


時計させ表示にするな互<1到 

^ 設定温度室の温度 


を巧す 




1度、現巧時刻を合わせると、 
時計表示は点なします。 


A 現在時刻を合わせる 
または^ 



を巧す 


設定温度室の温度 



時計は日.‘日日から巧ろ弓を表示し 
ます。 


をを巧すと1分進み、く)を巧すと1分戻ります。 

く）またはみをしばらく巧し続けると10分お位で卓送りびできます。 


づ現在時刻表示にする 



を巧す 


設定温度室肉温度 


麵现:骗 


現在時刻表巧になるまで、表示 
切換ボタンを押しで < ださい。 


現在時刻をさわせるとさ 使用方法 
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タイマー運面をほ用ずるとを 



タイマーランプ 
タイ7—ボタン 

表示の換ボタン 


運転延長ランプ 
選転延長ボタン 

温度/時刻調節ボタン 


タイマー運転を使用するときは、タイマー運転開始時刻を合わせでくださし、 

現在時刻台わせ、タイ7—運転開始時刻台わせは運転中、運転停止中のどちらでち巧えます。 

〔タイマー運乾開始時刻を午前6時30分にするとぎ J 


現在時刻び合わせであることを確認する 

設定温度室の温度 


磁 



を巧す 


叫日••骗 


' 現在時刻を合わせないとタイ7— 
運転はできません。 

1現を時刻の台ねせかたは、20 
ページを参照しでください。 


ム タイマーさせ表示にする な到<1到 

. 設定温度室の溫度 


磁 



を巧す 


^ 1 

nnrr 

別卜卽,1 

L-ULI 

V 


1度、タイ7—運転開始時刻を 
台わせると、時計表示は点のし 
ます。 


ゴタイマー運転開始時刻を合わせる 


^^^たは を 1 

設定溫度室の温度 

•ここの 


vV-UJU 

)\ \ を巧す1 

• 1 \ 


I 時計は日.'日日から巧ろ弓を表示し 
ます。 


をを巧すと1分進み、く]を押すと1分戻ります。 

<0またはみをしばらく巧し続けると10分単位で卓送りびできます。 



孤孤 


〇〇タイマー運お開始時刻をセットずる 


設を温度室巧温度 温度/時刻調節 


チャイルド□リク （3 巧巧し） 


お齡ニター 


續龄 0) 


ま 

方 

用 

使 


タイ 7— 運括を使用するとま 


使用方ま 
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使用方法 


4運転状態にする 

〇運転中は、運転入/切スイッチを巧す必要はありません。 


運拓ランプび点なします。 



(&) を巧す 

5タイ7—運転待機中にする 


を巧す 


>運転ランプが'消なし、タイマーランプび点なすると、 
じツトび完了します。 


タイマー選転のじツトをしでから運転入/枕スイツチを巧すと、タイマー運転び稱除されます 
ので、ごま意ください。 

11度、タイマー運転開始時刻を合わせると、な回からは 4 、 ち を巧ラだけで同じ時刻に運転 
び開始できます。 




1電源プラヴをコンたントから抜しげこり、停電したときは、再度、現在時刻を台ねせ、タイマー 
運転開始時刻をじットしでください。 

1地震や強い振動、衝擊を受けたことにより安を装置び作動したときは、ちラ1度 4 から 
じットしでください。 


〇〇セットした時刻になるとタイ7—運輯開始〇〇 


じツトした時刻になると自動的にタイマー運転を開始し、安全のため約1時間で 
自動消乂します。自動消乂する前にタイマーランプとメ□デイ^でお知らせします。 

(メ□デイーお知らせを電子音にのり換えるには••- . <8^) 

S 動消义10分前つ r 白動消义5分前 




タイマーランプ点滅 
メ □デイ; T び鳴る 






タイ7—ランプ点滅 
メ □デイ; r び鳴る 


与 


が 

-自動消リ'- 

(タイ7—運転開始から約1時間経週) 




メ □ディ;-び鳴り、自動消乂 


自動消乂せずに運転を継続するときは、タイマーボタンを巧し、タイ7—運転をお除しでください。 


〇〇 


タイマー運おを解除ずる 



タイマー運振待機中 



〇タイマ— ランプび消の 
します。 

を巧す 


タイマー運耗中 




帮 


〇タイマーランプび消なし、 
運転を継続します。 

を巧す 
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タイマ—運起を使用するとき 使用方法 















































曰常の点検-手入れのしかた 


巧震自動消义装置の点検 

燃焼中に本体をゆすり、消乂するか確認しでください。 
消乂しないとさは修理び必要ですので、お買い上げの 
販売店にご相談 < ださい。 
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おな0< ださい 


〇点檢•寺入れを巧ラときは、必ず運転を停止させ、本化び冷えてから電源プラグをコン 
它ントから巧き、点お•寺入れを巧なつてください。また、分おはしないでください。 
义炎ややけどのおそれびあ0ます。 


00 


使用のたびに 



本化の周适にな燃物はないか 



巧漏れ、巧のたまり、巧のにじみは 
ないか 

異常びあるときは使巧を 
中止し、お買い上げの販 
売店にご相談ください。 


本化のごみやほこりをふき取る 

柔らかい巧でからぶきするか、ラすめた中性洗剤をしみ 
泣ませた巧でふいでください。 

本体をベンジン-シンナーなどでふかないでください。 




00 


週に1回な上は 



フアンフイルターの ほこりを 取る 

フアンカノ\- 


フアンフイ J レター 



ミちれびひどい ときは、 洗剤などを使って 
水洗いし、巧れを落としでください。 


おな0< ださい 


フアンフイルターの 
がしかた 



上のツ7 =を巧し、 
手前に持ち上げる。 


フアンフイルターの 

取りがけかた 



下のツメをはめで 
から上部を巧す。 


フアンフイルターをフアンカノ X — に取りはけたまま、掃除機などで強くこするよラにす 
ると、フアンフイルターび破損することびあります。必ずフアンカバーからフアンフイ 
ルターを取りがし、強い力をかけないよラにお寺入れしてください。 


回な上は 


〇〇 



0 


，消义しますかつ0 


〇 


日常の点檢•ま入れのしかた 点検•その他 


点検 

その他 


〇〇 


1QIM 


回な上は 



巧受皿巧の点検をする 

力ー ト U ツジタンクに直接水を混入しなくでち、設置場所の温度変化などで結露によりホーム 
タンクや力ートリツジタンク巧に水びたまり、ミ由フイルター•'庙受皿巧に流入するときびあり 
ます。水び'混入しでいたときは、25ぺージの 2 に従い、かを取り除いでください 。 <TMl 
また、ホームタンクやドラム生を使巧しでいるときは、年に数回、か抜きを巧なつでください。 


ミ由受皿内に水力* 
混入すると 


• 給なランプの点滅び止まらない 

•着乂ミスしたり、異常停止する （ i 5 が、 i 5 の） 


巧フィルターの点検*掃除をする 

下のま順に従い、点検-掃除を行なってください。 


油フイルターに 
7がごみび 
たまつでいると 


• 給なランプの点滅び止まらない 


油フィルターを取り出しで確認する 

(取り出すときは、かやごみを落とさないよラにを意しでください） 

〇ミ由フィルターに灯ミ由を入れ、持ち上げる。 



なミ由び連続的に落ちる。 
f ' 庙フィルターには少量^ 
I のな'庙び残ります / 


正常です。 



なミ由の落ちび悪い。または 
をく落ちない。 

(油フィルターにロミ由び多く、 
、残つでいる i 

〇 

2 に従い、掃除しで<ださい。 


ム ミ由フィルターは、きれいな巧';由ですすぎ洗いし、よく乾燥させる 

〇ミ由フィルターは、きれいなな'庙ですすぎ洗いし、ごみなどを取り除き、巧などでな'庙を 
ふき取ったあと、曰陰に置いでよく乾燥させでください。 

'油フイルターに水分び残つでいると、な'庙び落ちず、給なランプび点滅します。 

'庙フィルター 



洗浮後のな'庙の処分は、な'庙をお買いずめに 
なった販売店にご相談<ださい。洗淨後の 
な'庙を使巧するとな障の原因になります。 


日常の点檢•ま入れのしかた 点検•その他 


—^4 — 


















































































f 賽他巧管(長期聞使用しなし、とき)•廃棄のしかた 


次の手順に従ってフアンヒーターを保管しでください 


電源コードを束ねる 



2カートリツジタンク-油受皿内の巧油をすべで抜く 


ミをフィルターを取り除き、巿版の給'庙 
ポンプなどで、ミ由受皿巧のな'庙をすべで 
巧いで < ださい。 


巧ぎ取ったのミ由の処分は、な';ををお買い 
ホめになった販売店にご巧談ください。 


巧き取りび悪い 


み 


給ミ由ポンプの先をカットし、抜き取りや 
すいよラにしでください。 

日の'庙び巧けぎらない A 

巧などで'庙受皿内をよくふいでください。 





う由フイ J レター/站受皿 

適驾な容器(約1 L )\ 
プラスチック製の容器を使用したときは、 
長時間そのまま、放置しないでください。 


〇別売のスボイトを巧意しでいます。スボイトを使巧しますと、 
巿版の給'庙ポンプで巧けきらなかったな';ちび抜き取りやすくな 
0ます。屋案！> 



スポイト 
173円 
(本体価格165円） 


づフアンフイルター-油フイルターの掃除をする <23^0^ 

4 本体のミちれをふき取る03^ 


5 フアンヒーターを包装箱に入れる 

〇湿気の少ない場所にな管しでください。 



お巧0< ださい 


〇ファンヒーターを傾けたり、横倒しの状態でな管しないでください。 

巧漏れなどにより、义巧のおそれびおります。 

〇力—トリッジタンク. 油受皿巧のななは完をに巧いでください。 

な巧び巧っていると変質し、巧障の原因にな0ます。 

〇な巧は翌シーズンに持ち越さず、使いぎるよラにしでください。 

-巧案するとき- 

〇ファンヒーターを廃案処分するときは、必ずカートリッジタンク- '庙受皿巧のな';由を巿販 
の給ミ由ポンプなどで巧いでください。な'庙び入ったまま廃案すると、リサイクルの際、思 
ねめ事がになるおそれびあります。 

〇の'庙の処分は、の'庙をお買いホめになった販売店にご相談<ださい。 


保管(長期間使用しないとき)•廃棄の しかた 点検•その他 
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故障-異常の見分けかたと処置のしかた fg 他 


00 修理を依巧ずる前 I 


次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前にちラ1度ご確認<ださい。 


〇着义時 


症 状 

原 因 

すぐ着义しない 

〇す熱時間び約40秒必要です。 

〇給'庙直後はな'庙び送'庙経路に回るまで時間びかかります。 

2、3回着乂動たを繰0返しで<ださい。 

「カタン j と音びする 

着乂するための動た音です。 

異常ではありません。 

ネリめで使巧するとぎやな';由 
びなくなり、再び着乂する 
とき白煙び出る 

の'庙の気化ガスびパーナに巧分回らないと、このよラな症状び 
出ることびありますび、異常ではありません。 


〇燃焼時-消义時 


症 状 

原 因 

巧めで使巧するときオレン 
ジ色の炎や煙、臭いび'出る 

防鐘'庙や耐熱塗料び焼けるためです。1時間ほどでおさまります 
ので、部屋の換気をしなびらご使巧ください。 

炎の色びピンク、または 
オレンジ色になる 

超音波なの如湿器を使巧すると起こります。かに含まれるカル 
シウム分による反応です。 

炎の色が'ときどきチラチラ 
とホ < なる 

空気中のほこりび'燃えるためです。 

パーナの網びホくなる 

青い炎の中に常に黄色い炎び現れな(ホれば、異常ではありません。 

設定温度を高めに設定しで 
ち室内温度び上びらない 

部屋び'広すぎるとさに起こります。 

室内温度び設定温度より 
高 < なる 

狭い部屋や断熱のよい部屋で使巧したり、秋□-春先などが気 
温び比較的高いときに室内温度び上びり過ぎでしまラことびあ 
ります。そのときはひかえめ運振にしでください。<17ベ-ジ1 

室内温度表示び部屋の暮 
暖計と一致しない 

室内温度の表示は、室内平巧温度の巨ちです。設置ちまなどに 
より必ずしも暮暖計の温度とは一致しないことびあります。 

運転中や消乂直後に「ポコ J 、 
「パキツ J などの音びする 

を属が'熱により膨張-収縮するためです。 

異常ではありません。 

運転停止後、約 S 秒後に 
「カタン j と音びする 

消乂時の動た音です。 

異常ではありません。 

本体側面やカート U ツジ 
タンクび熱くなる 

燃焼熱により熱くなりますび、異常ではありません。 


故障•異常の見分けかたと処置のしかた 点巧•その他 
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f 論故障-異常の見分けかたと処置のしかた 


00 


異常の原因と処置のしかた 



何らかの異常で表のよラなエラー表示や症状び現れたときは、適切な処置 
を巧なつで<ださい 


表示部(エラー表示) 

原因（まを装置） 

処置ち ま 

---- 

0- 時停電したため、自動消义した。 

〇電源プラグび巧けたため、自 
動消乂した。 

(停電 安を装置び作動） 

電源プラグを確実にコンじントに差し 
込み、運起入/切スイッチを巧し直す。 

C n 1 

C U 1 

〇本体を傾 1 ガゴこめ、自動消义した。 

〇地震(約震度 5 ULh ) や強い振動、 
衝擊を受(ザこため、自歇'肖义した。 
(巧震自動'消义装置び作動） 

〇水平な場所に設置する。 く11ベ-ジ 1 

〇周囲の巧燃物、機器の損傷、'庙のあ 
ふれなど異常びないことを確認した 
あと、運拓入/枕スイッチを巧し直す。 

[が 

'庙フィルターや'庙受皿巧に水や 
ごみびたまったため、着乂 =ス 
したり、自動消乂した。 

(点义まを装置び作動） 

(燃焼制御装置び作動） 

カートリッジタンクやミ由フイルター、 
'庙受皿内の水やごみを取り除き、運起 

E の 

入/陆スイッチを巧し直す。 

<24ぺ-ジ K 25 ぺ-ジ 1 

C rn 

C U 1 

室内温度が異常に高温 (40 でに1上） 
になったため、自動消义した。 

(室湿異常高湿肪止装置び作動） 

設置ちをを確力、め、運転入/枕スイッチ 
を押し直す。 

EG 弓 

\\\ /// 

/// \\\ 

燃焼-温風空気取入□やファン 
フィルター、温風吹出□び物で 
ふさびれたり、ほこりびたまっ 

〇燃焼-温風空気取入□やファンフイ 
ルター、温風吹出□の障害物を取り 
除さ、掃除したあと、運転入/枕ス 
イッチを巧し直す。 


たため、自動消乂した。 

(過熱肪止装置び作動） 

〇処置を行なってち繰り返した動する 
ときは使巧を中止し、お買い上げの 

///1 \ \\ 


販売店にご巧談ください。 129 ベ-み 

に〇 

C 〇 

\\ 1 // 

密閉した部屋で使巧したとさ、 
不完を燃焼ほ G 屋の空気の異常状 
態)を防止するため、自動消义した。 
(不完を燃焼肪止装置び作動） 

部屋の空気を入れ曽えでから運振入/枕 
スイッチを巧し直す。 

(使巧中は必ず 1 時間に 1 〜 2 回換気する） 

// 1 \\ 

シリコーン配台商品の使風こより、 
燃焼部にシリコン酸化物び付着 
したため、自動消乂した。 <3ベ-ジ 1 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

1 29 ベ-み 

運転延長ランプ 
点の 

<19ぺ-ジ1 

燃焼を開始しでから約 3 時間び 
経過したため、自動消乂した。 
(消し忘れ消义装置び作動） 

運転入/枕スイッチを押し直す。 

運転ランプ点滅 
運転延長ランプ点滅 

E rr 表术 

運転入/描スイッチが'押し続け 
られたため、自動消乂した。 

表示-操作部园逛の障害物を取り除ぎ、 
電源プラグをコン t ントに差し直し 
でから運振入/枕スイッチを押し直す。 

F 日日〜1リ0 

修理-点檢が'必要なが障です。 

表示内容を控えたあと、電源プラグ 
をコンじントから巧き、お買い上げの 
販売店にご相談ください。 129 ベ-み 


故障•異常の見分けかたと処置のしかた 点検•その他 
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巧障びきえられまずので、お買い上げの販売店にご相談ください。画豆） 
故障したまま使用を続けると、予想しない事巧び発生ずるおそれびありまず。 


症状 

原 因 

処置方法 

ボタンを押しで 
ち反応しない 

チャイルド□ックびたットされでいる。 

チャイルド□ックを辭除する。 <18ぺ-ジ 1 

電源コードび抜けでいる。 

電源プラグをコンじントに差し込む。 

換気ランプの 
点滅び止まら 
ない 

部屋の換気び不十分。 

換気を十分に巧ラ(使巧中は必ず 1 時 
間に 1 〜 2 回換気する)。 <2ベ-ジ 1 

シリコーン配台商品の使巧により、 
燃焼部にシリコン酸化物が'付着した。 

<3ぺ-ジ 1 

お買い上げの販売店にご相談 < ださ 

し、。 1 29ベ-み 

給'庙ランプの 
点滅び止まら 
ない 

な'庙びな < なった。 

給'庙する。 〈13ぺ-ジ| 

力ートリッジタンクび変形しでい 
る。 

〇ミ由フィルターになミ由びたまってい 
るときは、'庙フィルターの点検- 
掃除をする。 <24ぺ-ジ 1 

〇 ' 庙フィルターにな'庙びたまってい 
ないとぎは、カートリッジタンク 
を新しいちのと交換する。度表紙〉 

カートリッジタンクび間違っている。 

本体専巧のカートリッジタンクを使 
巧する。 く已ベ-ジ 1 

'庙フィルターやミち受皿巧に水やご 
みびたまっでいる。 

力ートリッジタンクや油フィルター、 
'庙受皿巧のかやごみを取り除き、ミ由 
フィルターは水分をよく乾燥させる。 

<24ぺ-ジ 1 <25ぺ-ジ 1 

乂力び上びら 
ない 

給'庙ランプび点滅しでいる。 

給'庙ランプび点滅しでいる。 

給'庙する。 〈13ぺ-ジ| 

変質な';由-不純な';由を使届した。 <12ベ-ジ 1 

〇な'庙を巧き、きれいなの'庙でカート 
リッジタンクや'庙受皿巧、'庙フィル 
夕一を洗う。 <2杯ジ|<25ぺ-ジ| 

〇着乂-消乂を 5 回程度繰り返す。 

少し臭いびしますので、換気を、 
、十分に行なって<ださい ノ 

異常燃焼を起 

こす く15ベ-ジ 1 

変質なミ由-不純のミちを使巧した。 

ク 2ぺ-ジ 1 

フアンフィルターにほこりびたま 
った。 

フアンフィルターの掃除をする。 

ぺ-ジ 1 

臭いび強い 

変質な'庙-不純な'庙を使巧した。 

ク 2ぺ-ジ 1 

な'庙を巧き、きれいなな'庙でカート 
リッジタンクや'庙受皿巧、'庙フィル 
夕一を洗う。 <2杯ジ|<25ぺ-ジ| 

なミ由びこぼれたり、漏れでいる。 

使巧を中止し、お買い上げの販売店 
にご巧談< ださい。 129ベ-み 

'庙び漏れでい 
る 

力ートリッジタンクを入れたまま 
移動した。 

不純な'庙を使巧した。 <12ぺ-ジ 1 


化 
巧の 
点そ 


巧障•異常の見分けかたと処置のしかた 


点巧•その他 
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fg 他な証とアフターサービス 



保証について 


参保証書(別添付） 

販売店で必要事項を記入しでおミ度しします 
ので、記入内容をお確かめのラえ、内容を 
よくお読みのあと、大切に保管しで<ださい。 

参保証期間 

保証巧間は、お買い上げ日から本伸:3年間 

です。なお、消耗部品(ミをフィルター、ファ 
ンフィルターなど)の取り誓えは、保証期 
間中でち有料となります。化にち有料とな 
ることびありますので、保証書をよくお読 
みください。<1を河 


〇補修用性能部 a について〇 




〇修理を巧巧されるとまは〇 


補修巧性能部品とは、その製品の機能を 
維持するために必要な部品です。 

本ファンヒーターの補修巧性能部品は、 
製造むのり後6年保有しでいます。 


〇ご不明な点に関ずるご相談は〇 


なのよラなことでお困りのときは、アフター 
サービスご相談窓□にご相談 < ださい。匡墨藍） 

• 使巧ち'まびよくわからない。 

• おま入れ方をびよくねからない。 

• 異常時の巧処方をびわからない。 

• ご転居等で巧くに修理しでくれるお店が' 
わからない。 


〇「が障-異常の見分けかたと処置のしかた J に 
従ってお調べください。<2^<27^<2^ 
〇処置を行なっでち直らないとぎは、ご使巧を 
中止し、必ず電源プラグをコンじントから巧 
いで、お買い上げの販売店にご相談ください。 
そのとさは、なの事項をご連絡<ださい。 

品 ち：ダイニチブルーヒータ ー 

型すの呼び：本化側面に表示 
お買い上げ曰：保証書に記載 
巧障の症状：エラー表示など、でぎる 
だけ詳しく 

•保証期間申 

修理に際しましでは、保証書をご提示<だ 
さい。保証書の規定に従って、販売店び修理 
させでいただきます。 

•保証期間び遇ぎでいるとぎ 

修理すれば使巧できるときには、ご希望に 
より有料修理させでいただきます。 

参修理料を 

技術料+部品代 (+ 出張料)などで構成され 
でいます。 


お守0< ださい 


修理などでフアンヒーターを運搬す 
るときは、化ず力ートリツジタンク- 
な受皿巧のな巧を巧いて < ださい。 
運搬の透かでな巧びこぼれで周囲を 
巧すおそれびあります。違^ 


部品交換のしかた 


部品交換び'必要なときは、お買い上げの販売店、 
または(お）曰本 s ' 庙燃焼機器保守協含で行ラ 
技術管理講習含修了客 (6' 庙機器技術管理±)、 
または技術講習含修了者(点檢整備±)のいる 
販売店などにごの頼ください。 


おな0< ださい 


修理-部品交換は、お客様 
自身では絶巧に巧わないで 
ください。 

けびややけどのおそれびあ 
ります。 
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保証とアフタ—サ—ビス•部品交換のしかた 点検•その他 


定期点検のおずずめ 


点検 

その他 


2シーズンに1回の定期点巧をおすすめします 

長期間ご使巧になりますと機器の点檢が'必要となります。 

点檢を受けないと、予想しない事なび発生するおそれびあります。 

未がに事がを防止するため、シーズン巧めやシーズン終了時にお買い上げの販売店、または修 
理資格客〔(財)曰本 s ' 庙燃焼機器保守協含 ( TEL 03-3499-2928)〕 で行ラ按術管理講習含修了客 
(石'庙機器技術管理±)のいる店などに点檢依頼されることをおすすめします(有料)。 


愛情点検 

長年ご使用のフアンヒーターの点検を！ 

の 

こんな 
症状は 
あ0ま 
せんか 

•'庙漏れする。 

•強い臭いびする。 

•運転中に異常な音びする。 
•その他の異常やが障びある。 

► 

ご使用 
中止 

な障や事が防止のため、 
電源プラグをコンじ 
ントから巧き、お買い 
上げの販売店に点検- 
修理をご相談 < ださい。 


仕様 


型式の呼び 

FB -353 T 

種 類 

気化式-強制通気お-強制対流お 

点义 方す 

ヒータ点义 

使 巧 燃料 

ロミ由 （J IS 1旨ロミ曲 

燃料消費量 

最大 

0.340 L/h 

最ル 

0.072 L/h 

暖房出力 

最大 

3.50 kW 

最ル 

0.74 kW 

騒 音 

(正 面） 

大义力 

39 d 己 

ル乂力 

27 d 己 

ミ由タンク容量 

6.0 L 

燃焼継続時間 

大义力 

17.6 時間 

ル乂力 

83.3 時間 

標準適室 

木造 

15.0 m 2(9 置） 

コンクリ-卜 

21.5 m 2(13 置） 

外形 ブま 

(高さ X 幅 X 奥行） 

460 mmx 462 mmx 310 mm 

(置台を含む） 

質 量 

約10.9 kg 

電源電圧及び同波数 

AC 100 V 50/60 Hz 

定 格 

消費電力 

最大ミ肖費電力 

390/390 W (点义初期に短時間発ち） 

大义力燃焼時 

134/134 W 

ル义力燃焼時 

69/ 69 W 

まを 装置 

停電まを装置、巧震 S 動消义装置、燃焼制御装置、点义まを装置 
不完を燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消义装置 

その他の装置 

室温異常高温防止装置 
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定期点検のおすすめ•仕様 点検•その他 







































































部品のごま文のしかた 


■ 


なの別売部品と補修巧性能部品は、お買い上げの販売店にごをでください。 
その際は、型すの呼び•部品咨をはっきりとお伝えください。 



この価格は本フアンヒーター用です。 

また、価格は予告なく変更することびあります。 

その他の部品についではお買い上げの販売店にご相談ください。 


3イ=< 工業が式甚幻: 

干 950-1 29已新漏巿南区北田中 780-6 
ホームぺージ http :// www . dainichi - net . co . jp / 


東京営業所 

干 101-0021 

千代田区が巧田 2-13-7 ダイニチ巧田ビル 

凸 03(3258)3841 が 

大阪営業所 

干 564-0044 

大阪府の田巿南を田 2-6-6 

凸 06(6330) 1431(巧 

仙台営業所 

干 984-001 5 

仙台巿岩林区卸の 3-1-15 

巧 022(235)8621( が 

新潟営業所 

干 950-1 295 

新潟巿南区北田中 780-6 

巧025 (362) 1140が） 

高崎営業所 

干 370-0043 

群馬県高崎巿高関旧345 

a 027(328)0501( が 

ま都宫営業所 

干 320-0838 

字都宫巿ち野 2-1-12 

0028(636)9411( 巧 

名ち屋営業所 

干 46 1-0040 

名ち屋巿東区矢田 1-3-33 第一生命ビル 

凸 052(721)6677 が 

広島営業所 

干 731-0137 

広島巿安佐南区山本 1-4-25 

0082(875) 8851(巧 

福岡営業所 

干 812-0016 

福岡巿博多区博多駅南 2-4-1 1シティ〕ート中陽凸092 (474) 0731(巧 


f ご不巧な点に 1 

男するご相談 

アフターサービス ご相談窓 □ 
(通話料無料） 

TEL 01 20-468-1 10 

FAX 01 20-468-220 

<受巧時間> 

11月〜1月9:00〜19:00かは〜17:00まで、、 

、日•祝日•年末年始は休み J 
2月〜10月9:00〜12:00、13:00〜17:00 
^ (±•曰•祝曰は休み） 

ダイニチェ業株す舍なにおけるお客様の個人情報 
のお取り扱いについで 

1 . ダイニチェ業巧すミな 0^ 下「弊な j) は、お客様の 
個人情報をお客様からのご相談への巧応や修巧及び 
その確認などに利届させでいただき、これらの目的 
のためにご相談巧客の記録を残すことか'あります。 

2 . 巧の場合を除さ、興な Jai 外の第王着に個人情報を 
提 1 共-開示することはありません。 

の 修理やその確認業務を委託する場合 
② まちの定める規定に昼ブく場合 

3 . 個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただ 

さました窓□にご相談ください。 ^ 
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